Fig. 2. Montaggio funlcella comando condcnsatore variabtle 
(candle inferno verso telafo) 



• Montaggio funicella comando indice 
(canale esterno verso Dannello) 


Fig. 3. • SIEMENS - Mod. 502-503. 



- Taratura Tn AF 

Fig. 4. - 8IEMEN6 - Mod. 502-563. 















